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3 AYDA 3 ÖĞRETMEN DEĞİŞTİ, TES'den 
AÇIKLAMA... 


Yazan: Ahmet Günaydın - 9 Ocak 2021 





Doğu mahallesinde 1986 yılında açılan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıfta okuyan öğrencilerin 


velileri 3 ayda 3 öğretmenin değişmesinden şikayetçi. 


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim Sen Taşova Temsilcisi Gül Ahmet Yolaçan; 
“Pandemi dolayısı ile eğitimde zaten aksamalar var. Okullar açılalı 3 ay oldu, bu planlamalar 


|” 


önceden yapılmalıydı. 3 ayda 3 öğretmen değişmesi kabul edilebilir bir durum deği 


şeklinde konuştu. 


Yorum Ekle 


Ahmet Günaydın 
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